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etait hospitalise pour 
une insuffisance renale aigue fonctionnelle 
compliquant une occlusion digestive haute, 
necessitant la pose d’une sonde gastrique, 
sans difficulte. Au deuxieme jour 
d’hospitalisation, le liquide digestif recueilli 
par la sonde etait hemorragique. Le test 
a I’eau oxygenee etait franchement positif. 
L’hemogramme montrait une deglobulisation 
minime (- 2,4 g/dL), sans autre expression 
Clinique. Une endoscopie digestive haute etait 
realisee, mettant en evidence une plaie 
transfixiante de la muqueuse du bas 
oesophage provoquee par la sonde 
nasogastrique. Cette derniere etait pourtant 
bien situee dans la cavite gastrique. Aucune 
difficulte n’avait emaille sa mise en place. 

La sonde etait retiree a la fin de I’examen, 
avec une evolution favorable. 


n’est pas decrite dans les publications 
scientifiques. Les cas de iatrogenie par sonde nasogastrique 
decrits sont des localisations aberrantes (mediastin, plevre, 
pericarde, cerveau...), 14 ainsi que des dissections de la paroi 
cesophagienne. 5 Cependant, les complications les plus frequentes 
sont I’echec de pose, la position intrabuccale, I’epistaxis, 
et les vomissements. 
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